EMILJA FISCHER 


przeżywszy lat 63, zasnęła w Panu dnia 4 Stycznia 1888 roku. 
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W smutku pozostała kuzyna zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną 
Publiczność na pogrzeb, który się odbędzie w Piątek dnia 6 Stycznia b. r. o godz. 
3 popołudniu, z domu przy Placu Matejki L. 10 wprost na cmentarz. 


| Zakład pogrzebowy A. Szafańskiego. 


